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Deutschland 435 

- Bundesaufsicht, Bundesrepublik 
Deutschland 19 

- Entwicklung, Welt 17,123; 
Bundesrepublik Deutschland 435 

- Entwicklungsländer, Welt 188 

- Gefährdungspotential, Bundesrepublik 
Deutschland 88 

- Kirchliche Reaktionen, Bundesrepublik 
Deutschland 549 

- Kommerzialisierungsphase, Europa 125 

- Kostenvorteile 562 

- langfristiger Bedarf, Welt 269 

- nukleare Kontroverse, Welt 194,245; 
Bundesrepublik Deutschland 18, 121, 
247, 254 

- Programme, Welt 125; Europa 125 

- Risiken, Bundesrepublik Deutschland 20 

— Umweltbeeinträchtigung 558 

— Verfassungsmäßigkeit, Bundesrepublik 
Deutschland 251 

— Volksabstimmung, Schweden 237 

— Voilkswirtschaftliche Konsequenzen, 
Bundesrepublik Deutschland 561 

- Zulieferindustrie, Bundesrepublik 
Deutschland 434 


Kernenergieabkommen 
- argentinisch-brasilianisch 623 
- Vertragsklauseln 623 


Kernenergieanlagen 

— Deckungsvorsorge, Bundesrepublik 
Deutschland 28, 31 

— Haftung, Bundesrepublik 
Deutschland 28, 31 

— Haftungshöchstgrenze, Bundesrepublik 
Deutschland 27, 34 

- Opferschutz, Bundesrepublik 
Deutschland 30, 34 

— Schadensvorsorge, Bundesrepublik 
Deutschland 70 

— Stand von Wissenschaft und Technik, 
Bundesrepublik Deutschland 70, 74 

— Verschuldenshaftung, Bundesrepublik 
Deutschland 30, 31 


Kernenergiebedarf 
- WOCA-Länder, Welt 270 


Kernenergie-Enquete, Bundesrepublik 
Deutschland 357 


Kernenergiepolitik, Bundesrepublik 
Deutschland 357 

- international, Bundesrepublik 
Deutschland 246; Schweden 245 


Kernenergierecht, s. auch Atomrecht, 
Welt 38 

— Rechtsunsicherheit, Bundesrepublik 
Deutschland 74 

Kernforschung, China 197 

— Aufwendungen, Europa 620 

Kernforschungszentren 

— Radioaktive Ableitungen, Bundesrepublik 
Deutschland 579 


Kernheizwerke, Sowjetunion 332 
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Kernkraftwerke, Welt 467; Europa 309; 
Bundesrepublik Deutschland 199 

- Arbeitsausnutzung, Welt 305, 306, 618 

- Arbeitsverfügbarkeit, Europa 626, 628; 
Bundesrepublik Deutschland 574 

- Atomstromerzeugung, Welt 157 

- Aufträge, Welt 157, 161 

- Ausbildung, Bundesrepublik 
Deutschland 45; USA 45 

—- Auslegung, Bundesrepublik 
Deutschland 42 

- in Bau, Bundesrepublik Deutschland 203 

- Bau- und Genehmigungsstopp, Bundes- 
republik Deutschland 91 

- Bauvorhaben, Europa 310; Bundes- 
republik Deutschland 199 

— Beschäftigungseffekt, Bundesrepublik 
Deutschland 437 

- Betonradioaktivität 614 

- in Betrieb, Bundesrepublik 
Deutschland 201 

- Betriebsergebnisse, USA 440 

- Betriebsergebnisse 1979, Europa 625; 
Bundesrepublik Deutschland 456, 457, 
550 

- Betriebsinstrumentierungen 389 

- Betriebskosten, Großbritannien 586 

— Betriebspersonal, Bundesrepublik 
Deutschland 22, 45, 216; USA 45 

— Betriebssicherheit, Bundesrepublik 
Deutschland 39 

- Brennstoffverbrauch, Großbritannien 586 

- Coreschäden 510 

- Dosisleistungsentwicklung 524 

— Druckwasserreaktor-Verfügbarkeit, 
Bundesrepublik Deutschland 444 

- Einzeltypstrategien, Welt 270 

- Entwicklung, Welt 124; Europa 126 

- erste Kritikalität, Welt 157 

- Faktor Mensch 21 

- Finanzierungsschwierigkeiten, USA 621 

- Frühschäden, Bundesrepublik 
Deutschland 49 

— Gefährdungspotential, Bundesrepublik 
Deutschland 46, 88 

- Genehmigungsverfahren, Bundesrepublik 
Deutschland 33, 87 

—- Genehmigungsvoraussetzungen, Bundes- 
republik Deutschland 74 

- Gesamtrisiko 72 

— Inbetriebnahmen, Welt 157, 160; 
Europa 311; Bundesrepublik 
Deutschland 202; Frankreich 317 

- Informationsfluß 496 

- Kernschmelzen 510 

— kleine Blöcke 615 

- Kommunikation 496 

- Kühlmittelverluststörfälle 510 

— Länderübersicht, Welt 157, 161, 473 

— Leckageüberwachung 501 

— Leitsysteme 494 

— Mensch-Maschine-Zusammenspiel 509 

- Notkühlung, Bundesrepublik 
Deutschland 42; USA 42 

- Personalentwicklung, Großbritannien 586 

— Personalorganisation 527 

- Personalqualifikation 527 

— Programm, Frankreich 428 

- Projekte, Europa 310; Bundesrepublik 
Deutschland 199, 210; Dänemark 315; 
Finnland 316; Frankreich 321,322; 
Großbritannien 323, 324; Irland 324; 
Italien 325; Jugoslawien 326; Luxem- 
burg 326; Polen 327; Portugal 328; 
Rumänien 328; Schweiz 331,332; 
Sowjetunion 334; Spanien 337; 
Tschechoslowakei 338; Türkei 338 

— Pumpenverhalten 510 

— Radioaktive Abgaben, Bundesrepublik 











Deutschland 457, 521, 522, 575, 576, 577 

- Rangliste, Welt 304 

- Reaktorhersteller, Welt 

- Reaktortypen, Welt 473 

- Revisionsarbeiten 524 

- Schadensrisiko, Bundesrepublik 
Deutschland 50 

- Sicherheit, Bundesrepublik 
Deutschland 18, 21 

- Sicherheitsphilosophie, Bundesrepublik 
Deutschland 42 

- Siedewasserreaktor-Verfügbarkeit, 
Bundesrepublik Deutschland 439 

- Simulator-Training, Bundesrepublik 
Deutschland 45; USA 45 

- Standorte, Frankreich 425 

- Statistik, Europa 310; Bundesrepublik 
Deutschland 199; USA 375 

- Stillegungen, Welt 160, 613; 
Bundesrepublik Deutschland 212 

- Störfallanalyse 530 

- Störfälle 524 

- Störfallkategorien 524 

- Störfallrisiko, Bundesrepublik 
Deutschland 515 

- Stromerzeugung 1979, Bundesrepublik 
Deutschland 201 

- Struktur, Europa 625 

- Unfallfolgen, Bundesrepublik 
Deutschland 47 

- unterirdische Bauweise, Bundesrepublik 
Deutschland 22 

- Ventilverhalten 510 

— Verfügbarkeit, Welt 304, 439 

— Weltstatistik 125 

— Weltübersicht 157, 467 

- WOCA-Länder, Welt 270 

— Zeitverfügbarkeit, Bundesrepublik 
Deutschland 200 


Kernkraftwerksbau 
— Mehrkosten 616 


Kernkraftwerkskapazität 
- Entwicklung, USA 581 
- Prognosen, USA 580 


Kernkraftwerkspersonal 

— Beurteilung der Zuverlässigkeit, Bundes- 
republik Deutschland 302 

- Fachkunde, Bundesrepublik 
Deutschland 299, 300, 528 

- Qualifikation, Bundesrepublik 
Deutschland 299 

- Strahlenbelastung 523 

— Weiterbildung, Bundesrepublik 
Deutschland 299 


Kernnotkühlung 510 


Kernschmelzen 385, 510 

- Forschung 513 

- Freisetzungskategorien, Bundesrepublik 
Deutschland 49 


Kernschmelzhäufigkeit, Bundesrepublik 
Deutschland 48 


157, 162, 473 





Kernschmelzunfälle, Bundesrepublik 
Deutschland 47 

— Todesfälle, Bundesrepublik 
Deutschland 50 


Kerntechnische Anlagen, Auslegung 388 
— Betriebserfahrungen 388 


Kerntechnische Erzeugnisse 
— Außenhandel, Bundesrepublik 
Deutschland 569 


Kerntechnische Industrie, Bundesrepublik 
Deutschland 434 

— Exportfähigkeit, Bundesrepublik 
Deutschland 438 


- Wirtschaftliche Situation, Bundesrepublik 
Deutschland 436 


Kerntechnische Kurzzeichen 
273, 391, 474, 531, 587, 633 


Kernwaffensperrvertrag, 
s. Nichtverbreitungsvertrag 


102, 163, 219, 


Kernwaffenversuche 
- Umweltradioaktivität, Welt 632 


Kindersterblichkeit 

- TMI-2-Störfall, USA 238 
KKB-Kernkraftwerk, s. Brunsbüttel 
KKE-Kernkraftwerk, s. Emsland 
KKG-Kernkraftwerk, s. Grafenrheinfeld 
KKH-Kernkraftwerk, s. Hamm 
KKI-Kernkraftwerk, s. Isar 
KKK-Kernkraftwerk, s. Krümmel 
KKN-Kernkraftwerk, s. Niederaichbach 
KKP-Kernkraftwerk, s. Philippsburg 
KKPt-Kernkraftwerk, s. Pleinting 
KKS-Kernkraftwerk, s. Stade 
KKU-Kernkraftwerk, s. Unterweser 


Kleinkernkraftwerk 
—- Auslegungsmerkmale 615 
- Sicherheitsmerkmale 616 


Kmelinski-1-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 


Kmelinski-2-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 


Kmelinski-3-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 


Kmelinski-4-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 


KNK-II-Anlage 

- Betrieb 1979, Bundesrepublik 
Deutschland 554 

- Gasblasen 303 


Körperschallmessungen 501 


Kohle 
- Umweltbeeinträchtigung 558 


Kohlebedarf, Welt 420, 421 
Kohleförderung, Welt 420 


Kohlekraftwerke 
- Radioaktivitätsabgaben, Bundesrepublik 
Deutschland 578 


Kohleveredelung 420 
Kohleverflüssigung, USA 422 
Kohlewirtschaft, Welt 420 
Kola-1-Kernkraftwerk, Sowjetunion 
Kola-2-Kernkraftwerk, Sowjetunion 
Kola-3-Kernkraftwerk, Sowjetunion 
Kola-4-Kernkraftwerk, Sowjetunion 


Kollektivrisiken, Bundesrepublik 
Deutschland 50 


Kompaktlagerung, Bundesrepublik 
Deutschland 297 


KOMPAKT -Rechenverfahren 


- Strö 
Komponentenversagen 388 
Konversionsfaktor 390 
Kosloduj-3-Kernkraftwerk, Bulgarien 314 
Kosloduj-4-Kernkraftwerk, Bulgarien 314 


Kraftwerke 
- Engpaßleistung, Bundesrepublik 
Deutschland 564 
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gsunter suchungen 443 


- geplante Inbetriebnahmen, 
Bundesrepublik Deutschland 568 
— Zubauleistung, Bundesrepublik 
Deutschland 566 
Kraftwerke, fossil befeuert 
- Arbeitsausnutzung, Bundesrepublik 
Deutschland 574 
- Arbeitsverfügbarkeit, Bundesrepublik 
Deutschland 574 
Kraftwerksschule, Bundesrepublik 
Deutschland 216 
KRB-Kernkraftwerk, s. Gundremmingen 
Krebsrisiko 
- Expositionsbereiche 97 
KRETA-Anlage 385 
KRL-Kernkraftwerk, s. Rehling 
Krsko-Kernkrafiwerk, Jugoslawien 326 
Krümmel-Kernkraftwerk (KKK), 
Bundesrepublik Deutschland 203 
Kühlmittelverluststörfälle, allg. 385; 
Bundesrepublik Deutschland 40,42, 47, 
48,510; USA 42 
— Rechenprogramme, Bundesrepublik 
Deutschland 190 
Kursk-1-Kernkraftwerk, Sowjetunion 
Kursk-2-Kernkraftwerk, Sowjetunion 
Kursk-3-Kernkraftwerk, Sowjetunion 
Kursk-4-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 
KWB-Kernkraftwerk, s. Borken 
KWG-Kernkraftwerk, s. Grohnde 
KWL-Kernkraftwerk, s. Lingen 
KWO-Kernkraftwerk, s. Obrigheim 
KWS-Kernkraftwerk, s. Wyhl 
KWW-Kernkraftwerk, s. Würgassen 


Lebenserwartung 

- Einfluß von Risiken 
- Länder 101 

— Verhaltensweisen 101 


Le Blayais-1-Kernkraftwerk, 
Frankreich 319 

Le Blayais-2-Kernnkraftwerk, 
Frankreich 319 

Le Blayais-3-Kernkraftwerk, 
Frankreich 319 

Le Blayais-4-Kernkraftwerk, 
Frankreich 319 


Leckageüberwachung 
- Primärkreis 501 


Leibstadt-Kernkraftwerk, Schweiz 331 
Leichtwasserbrüter (LWBR) 146 


Leichtwasserreaktoren (LWR) 

- Brennelemente 386 

- Entwicklung 629 

- Konversionsverhalten 3% 

- Sicherheits-Containment 385 
- thermische Rezyklierung 373 
- Thoriumzyklus 146 

- U/Pu-Zyklus 145 


Leitanlagenkommunikationssystem 
(LKS) 497 


Leittechnik-Systeme 
- Qualifikationsstufen 495 
Lemoniz-1-Kernkraftwerk, Spanien 334 


101, 366 





Lemoniz-2-Kernkraftwerk, Spanien 334 


W. 1. Lenin-1-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 

W. 1. Lenin-2-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 

W. I. Lenin-3-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 
Leningrad-4-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 334 
Leviece-Kernkraftwerksprojekt (V-3), 
Tschechoslowakei 338 


Lingen-Kernkraftwerk (KWL), 
Bundesrepublik Deutschland 212 

- Betrieb 1979 551 

- Stillegung 212 


LKS, s. Leitönlagenkc ik ationsystem 
LOCA, s. Loss of Coolant Accident 
LOFT, s. Loss of Fluid Test Facility 


Lose-Teile-Überwachung 
- Kernkraftwerke 501 


Loss of Coolant Accident (LOCA) 384 


Loss of Fluid Test Facility (LOFT), 
USA 1% 
—- Versuche 1% 


Loviisa-2-Kernkraftwerk, Finnland 315 
LWBR, s. Leichtwasserbrüter 
LWR, s. Leichtwasserreaktoren 





MARC-Programm 388 

maximum credible accident (MCA) 71 
MCA, s. maximum credible accident 
Mensch-Maschine-Zusammenspiel 509 


Mineralöl 

— Bedarf, Welt 419 

— Preis, Welt 431 

- Produktion, Welt 431 

— Reserven, Welt 431 

— Substitution, Welt 418 

— Verbrauch, Welt 419, 431 
— Versorgung, Welt 419 


Mischoxidfabrikation 373 

Montalto-1-Kernkraftwerk, Italien 325 

Montalto-2-Kernkraftwerk, Italien 325 

Mülheim-Kärlich-Kernkraftwerk, 
Bundesrepublik Deutschland 203 

— Genehmigungsverfahren 250 

— Verfassungsbeschwerde 250 

Multiplex-Prinzip 496 

MZFR-Kernkraftwerk 


— Betrieb 1979, Bundesrepublik 
Deutschland 552 


NASAP, s. Non-Proliferation Alternative 
System Assessment Program 


Naßlagerung 
— Wasser-Grenztemperatur bei 
Kühlungsausfall 365 


Natr i P besti 14 191 


Natururan, s. Uran 

Neckar-Kernkraftwerk (GKN-1) 

- Betrieb 1979, Bundesrepublik 
Deutschland 461 





Neckar-Kernkraftwerk (GKN-2), Bundes- 
republik Deutschland 210 
Neupotz-1-Kernkraftwerk, Bundesrepublik 
Deutschland 210 
Neupotz-2-Kernkraftwerk, Bundesrepublik 
Deutschland 211 
Neutronen-Äquivalenzdosis, Japan 97 
Nichtverbreitung von Kernwaffen, Welt 623 
Nichtverbreitungspolitik (NV-Politik), 
Welt 195; USA 131 


Nichtverbreitungsvertrag (NV-Vertrag), 
Welt 606, 623 

- Struktur 607 

- Überprüfungskonferenz 185, 606. 608 


Niederaichbach-Kernkraftwerk (KKN) 
- Stillegung, Bundesrepublik 

Deutschland 212 
Niedrigtemperatur-Kurzzeit-Sinterverfahren 
(NIKUSI; 386 
Nikolajew-1-Kernkraftwerk, 

Sowjetunion 333 
Nikolajew-2-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 
Nikolajew-3-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 
Nikolajew-4-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 

NIKUSI, s. Niedrigtemperatur-Kurzzeit- 
Sinterverfahren 
Nishnekamsk-1-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 
Nishnekamsk-2-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 
Nishnekamsk-3-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 
Nishnekamsk-4-Kernkraftwerksprojekt, 
Sowjetunion 334 

NNPA, s. Nuclear Non Proliferation Act of 
1978 

Nogent sur Seine-Kernkraftwerksprojekt, 
Frankreich 322 

Non-Proliferation Alternative System 
Assessment Program (NASAP), USA 449 
Non-Proliferation-Exportgesetz, USA 131 
Non-Proliferationskonzept 623 
Non-Proliferationspolitik, 

s. Nichtverbreitungspolitik 


Nord-4-Kernkraftwerk ‚‚Bruno Leuschner‘‘, 
DDR 315 


Notkühlung, Welt 190 





Nowo-Woronesch-1-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 


Nowo-Woronesch-2-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 


Nowo-Woronesch-3A-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 


Nowo-Woronesch-3B-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 


Nowo-Woronesch-5-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 


NPT-Vertrag, s. Nichtverbreitungs-Vertrag 


Nuclear Incident Liability Reform Act, 
USA 243 


Nuclear Non Proliferation Act of 1978 
(NNPA), USA 131, 608 
- Neuverhandlungen 135 
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Nuklearexport-Gesetzgebung 
- Anwendungsfälle, USA 131 
NV-Politik, s. Nichtverbreitungspolitik 


NV-Vertrag, s. Nichtverbreitungsvertrag 


Obrigheim-Kernkraftwerk (KWO) 

- Betrieb 1979, Bundesrepublik 
Deutschland 550 

Öffentlichkeitsbeteiligung, Bundesrepublik 
Deutschland 256 

- Genehmigung für Brennelement- 
Zwischenlager, Bundesrepublik 
Deutschland 254 

Ölfelderschließung 

- Kapitalaufwand, Welt 419 

Oktemberjan-1-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 

Oktemberjan-2-Kernkraftwerk, 
Sowjetunion 333 

Olkiluoto-Kernkraftwerk, s. TV I-2 

Olt-Kernkraftwerksprojekt, Rumänien 328 

OPEC-Länder 

- Erdgasproduktion 432 

- Ölproduktion 431 

ORIGEN-Rechnungen 385 

Oskarshamn-3-Kernkraftwerk, 
Schweden 330 

„Otto Hahn‘‘-Kernenergieschiff 

— Betriebsergebnisse, Bundesrepublik 
Deutschland 556 

- Erfahrungen 556 

— Stillegungskonzept 556 


Paks-1-Kernkraftwerk, Ungarn 338 
Paks-2-Kernkraftwerk, Ungarn 338 
Paks-3-Kernkraftwerk, Ungarn 339 
Paks-4-Kernkraftwerk, Ungarn 339 
Paluel-1-Kernkraftwerk, Frankreich 320 
Paluel-2-Kernkraftwerk, Frankreich 320 
Paluel-3-Kernkraftwerk, Frankreich 320 
Paluel-4-Kernkraftwerksprojekt, 
Frankreich 321 
PAMELA, Verglasungsanlage, Belgien 156 
Pariser Haftungskonvention 28 
Philippsburg-Kernkraftwerk (KKP-1), 
Bundesrepublik Deutschland 205 
— Betrieb 1979 458 
— Inbetriebnahmeablauf 442 
Plasma-Wand-Wechselwirkung 529 
Pleinting-Kernkraftwerk (KKPt), 
Bundesrepublik Deutschland 211 


Plutonium 

— Handhabung 371 

— Lagerung, Welt 371 

- Partial processing 372 

— physische Barrieren 372 

— Pre-irradiation 372 

- spiking 372 

— Technische Maßnahmen gegen 
Proliferation 374 

— Verfügbarkeit 629 


Plutonium-Extraktionsteststand (PUTE), 
Bundesrepublik Deutschland 156 


Dit 





gerung 
— Internationalisierung 454 





Plutonium-Mischoxid 

- Lagerung 372 

- Transport 372 

Plutonium-Rezyklierungsbrennstoffe, 
Bundesrepublik Deutschland 156 


PNS, s. Projekt Nucleare Sicherheit 


Prevlaka-Kernkraftwerksprojekt, 
Jugoslawien 326 


Price-Anderson Act, USA 241 


Primärenergiebedarf, Frankreich 427 
- Entwicklung, Welt 127 


Primärenergieerzeugung 
- Energiequellen, USA 582 
- Entwicklung, USA 582 


Primärenergieträger 

- Vorkommen, Bundesrepublik 
Deutschland 428; Frankreich 428; 
USA 428 

- Weltmarkt 430 


Primärenergieverbrauch, Welt 418 

- Energieträger, Welt 418; USA 582 

- Entwicklung, USA 582 

Projekt Nukleare Sicherheit (PNS), 
Bundesrepublik Deutschland 512 

Projekt Wiederaufarbeitung und 
Abfallbehandlung (PWA), Bundesrepublik 
Deutschland 155 

Pro-Kopf-Einkommen, Welt 416 

Proliferation, Welt 181 


Proliferationsbereiche 

- abgebrannte Brennelemente 451 
- Endlagerung 451 

- Mischoxidbrennelemente 451 

- Plutoniumlagerung 451 

- Wiederaufarbeitung 451 
Proliferationsrisiko 

- institutionelle Vereinbarungen 452 
- Kernbrennstoffe 450 

- Maßnahmen zur Minimierung 451 
- Sicherungskontrollen 451 

- technische Maßnahmen 452 


Pumpen 387 


Purex-Prozeß, Welt 
Deutschland 156 


PUTE, s. Plutonium-Extraktionsteststand 

PWA, s. Projekt Wiederaufarbeitung und 
Abfallbehandlung 

PWR, s. Druckwasserreaktoren 


PWR-Kernkraftwerksprojekt, 
Großbritannien 323 


371; Bundesrepublik 


Radioaktive Abfälle 

- Behandlung 156 

- Brennstoffzyklen 377 

- Endkonditionierung, Europa 79 

- Endlagerung, allg. 377; Europa 79 
— Meeresversenkung, Europa 80 

- Sicherheit, Europa 79 

- Strahlenschutz, Europa 79 

—- Zwischenlagerkapazitäten, Europa 80 


Radioaktive Stoffe, natürlich 

— Baustoffe, Bundesrepublik 
Deutschland 631 

—- Boden, Bundesrepublik Deutschland 631 

- Gestein, Bundesrepublik 
Deutschland 631 

Radioaktivität 

— Abgaben, Bundesrepublik 
Deutschland 575 

— Abgaben aus Kohlekraftwerken, 
Bundesrepublik Deutschland 578 


- Ausbreitung, Bundesrepublik 
Deutschland 47 

- Freisetzungsdaten, Bundesrepublik 
Deutschland 47 


Radiolysewasserstoffbildung, Bundesrepublik 
Deutschland 363 


Radionuklide 

- Ausfuhr, Bundesrepublik 
Deutschland 570 

- Einfuhr, Bundesrepublik 
Deutschland 570 


Radioökologie-Verordnung, Bundesrepublik 
Deutschland 23 


Rasmussen-Bericht, USA 46 
RBMK-1000-Reaktoren, Sowjetunion 334 
Reaktorbetriebsjahre, Welt 305 


Reaktordruckbehälter 71 

- Dampfexplosion, Bundesrepublik 
Deutschland 49 

- Schwingungsuntersuchung 500 


Reaktordynamik 382 


Reaktorentwicklung, Bundesrepublik 
Deutschland 435 


Reaktorfahrer, Bundesrepublik 
Deutschland 216, 300 


Reaktorhersteller 
- Weltübersicht 473 


Reaktorkomponenten 
- Ausfallwahrscheinlichkeit 518 


Reaktorphysik 382 
Reaktorschutz 495 


Reaktorsicherheit, allg. 494; 
Bundesrepublik Deutschland 25,42, 46; 
Frankreich 426 

- Betriebserfahrungen 521 

- Deterministik 73 

- Druckwasserreaktoren, Bundesrepublik 
Deutschland 515 

- Forschungsvorhaben, Bundesrepublik 
Deutschland 508 

- Freisetzungskategorien 517 

- Hypothetische Störfälle 384 

- Jodfilter 513 

- kleine Lecks 511, 517 

- Kühlmittelverluststörfälle, Bundesrepublik 
Deutschland 516 

- Notstromfall, Bundesrepublik 
Deutschland 516 

- Risikoanalysen, Bundesrepublik 
Deutschland 515 

- Schadensvorsorge 521 

- Spaltproduktverhalten 513 

- Störfallabläufe, Bundesrepublik 
Deutschland 516 

- Transienten 511 

- Wasserstoffproduktion 512 


Reaktorsicherheitsforschung, Welt 190; 
Bundesrepublik Deutschland 39 


Reaktorstörfälle 
- Fehlerursachen, Bundesrepublik 
Deutschland 448 


Reaktorstrategien 
- Uranverbrauch 421 


Reaktortypen 
— Weltübersicht 473 


REBEKA-Projekt 384 


Regeltechnik 
- Kraftwerke 495 


Regodola-Kernkraftwerksprojekt, 
Spanien 337 
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Rehling-Kernkraftwerk (KRL), 
Bundesrepublik Deutschland 211 
Rekombinatoren, Bundesrepublik 
Deutschland 44 
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